Panasonic ⑥ 倍管商 

取扱説明書 

~般家庭用 I sway ァイ□ン イ九ニテイ 
ロロロ番 EH1516P-1517P 



ございます。 

•取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく 
安全にお使いください。 

•ご使用前に r 安全上のご注意」 （2 〜4ぺ 
-ジ) を必ずお読みください。 
•保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」 
などの記入を確かめ、取扱説明書とと 
もに大切に保管してください。 


(おぼえのため、記入されると便利です） 


お買い上げ日 

年月日 

品 番 

EH1516P.EH1517P 

販売店名 

電話 

() - 


EH 921015165 K0305-4108 
Printed in Thailand 













ごま意とお願い 


ヘアーバンド 


適温マーク 


•やけどに注意！ 

スチームやパイプ•押え板は高温です。肌に 
直接触れるとやけどをしまずので、下記の内 
容にご注意ください。 

♦適温マークび変色するまでの時間は、室温などの 
影響により長くなる場合びあります。 

変色が完了しなくてをパイプが熱くなっている場合び 
ありますのでご注意<ださい。 

♦ご使用施こ、最视こ1度タンクを巧して、スチームび 
出ることをご確認ください。 

♦パイプは地肌から 3 cm し U 上離してご使用ください。 

•前髮、髮の根元(地肌の近く)や顔(特に耳)のまわりで 
ご使用の場合は、スチームを出さずにご使用ください。 

•巧え板•パイプで毛先対まさむ時に、指などびパイプに触れないようごを意ください。 
♦必ずへアーノじ/ドを使用してください。 

♦パイプや巧え板び肌に触れないよう鏡を見なびら使用してください。 



安全上のご注意 


必ずお守り < ださい 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明 
しています。 


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明し 
ています。 

「死亡や重傷を負うおそれびある内容」です。 

みち 「傷害を負ラことや、財産の損害び発生するおそれ 

/!\なち、びある内容」です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例 
です。） 
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% 


し口まいけない内容です。 


実行しなければならない内容です。 


A 警告 

電源プラグ 
を抜く 

♦使用後は必ず電源スイッチを roffj にし、電源プラグを 
コンセントか5巧く。 

抜かないと乂災や発火のおそれびあります。 

〇 

おず守る 

♦必ず交流10 0 V で使用する。（日本国内専用） 

守らないと乂災や感電•やけどのおそれびあります。 


♦次のよラな時は使用しない。 

* 電源コードや電源プラグび傷んでいたり、熱くなったりする。 

* コンセントへの差し込みびゆるい。 

乂災や感電•ショート’やけどのおそれびあります。 


♦電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、 

無理に曲げたり、弓1っ張ったり、ねじったりしない。 

また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。 

傷んだまま使用すると感電•ショート•乂災の原因になります。 

0 

禁止 

♦マイナスイオン吹出□をふさいだり、ヘアピンなどの異物を 
入れない。 

乂災や感電 • やけどのおそれびあります。 

♦弓1义性のもの（ベンジン、シンナー、スプレーなど）の近くで 
使用しない。 

爆発や火災のおそれびあります。 


♦乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせない。 

やけどや感電•けびのおそれびあります。 


♦お室内や湿気のをい所に保管しない。 

♦水のかかりやずい所（洗面台の上など）に置かない。 

♦ノ くイプ•巧え板び冷えるまでは、ビニールなど溶けやすい物の 
そばに置いたり、収納•保管しない。 

絶縁劣化により感電や乂災のおそれびあります。 

分解禁止 

•絶対に改造 • 分解 • 修理しない。 

発乂や異常動作によるけびのおそれびあります。 

水めれ禁止 

参水につけない。 

感電やショート’ 乂災のおそれびあります。 

喔 

めれ手禁止 

参めれた手で使用しない。 

感電やショートのおそれびあります。 


安全上のごを意 
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A ミ主意 

每 

♦スチームやパイプ•巧え板に直接手をふれない。 

♦使用中、使用直後はタンクを着脱しない。 

(本体び冷めてか5タンクを着脱ずる） 

•髪をはさむ時、巧え板を閉じた状態のまま 
顔に近づけない。 

必ず巧え板を開いた状態で毛束を取りに巧 <。 

♦ 1力所にスチームをあてつづけない。 

♦スチームを直接肌にあてない。 

♦使用時、スチームのあたる位置に手を添えない。 

やけどのおそれびあります。 

♦通電したまま放置しない。 

スチームやアイ□ン部は高温ですので、乂災や 
周囲のちのを変色•変形させるおそれびあります。 


参人の毛髪の手入れ切が、な5びに乳幼児への 
使用はしない。 

やけどや乂災 • 故障のおそれびあります。 


参落としたり、ぶつけたりして、損傷した5使用しない。 

感電や発火のおそれびあります。 


参使用中、本体に直接スプレーなどをかけない。 

故障や乂災のおそれびあります。 


♦電源プラグを巧く時は、電源コードを持たずに 
必ず電源プラグを持って巧く。 

守らないと乂災や感電•やけどのおそれびあります。 

〇 

参使用後はタンク内の水を必ずすてる。 

守らないと感電やショート • やけどのおそれびあります。 

必ず守る 

♦タンク、キャップは-誤飲防止のため、乳幼児の手の届かない 
場所に保管ずる。 

守らないと事故やトラブルを生じるおそれびあります。 
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ご注意とお願い 
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参アイ□ンの温めかた . 7 
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•髪をストレートにしたい時 . 9 

参力ール•テクニック . 10〜12 

スタイリングのポイント •••• 
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参トラブルを防ぐために . 14 

♦使い終わったら . 15 

•お手入れのしかた . 15 

お知らせ . 

参こんな異常を感じたら . 16〜17 

参定格•仕様 . 17 

保証とアフターサービス••••••- 

♦保証と アフターサー ビス . 18 

参パナソニック電工お客様ご相談窓□のご案内…18 






























各部のなまえ 


※/ EHl 日 16 P はパィプ、 
直径 2 目 mm 。 

EHl 日 17 P はパイプ 
直径3已 mm 。 


電源スイッチ 
グリップ 



交換部品タンク EH 1516 P --- EH 1516 K 3497 
EH 1517 P --- EH 1517 K 3497 
♦1 年を目安に交換してください。 

伴ヤップ内側のフェルトが目詰まりずるため） . 


ヘアーバンド 


通電表示ランプ 
回転 

コネクター 



コンセントへの差し込みがゆるい 
時には使用しない。 

义災や感電•シヨ-卜ずけどのおそれびあります。 
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アイ□ンの温ゆかた 

タンクを はずす 

•パイプを開いた状態で。 

•タンク内に水が入ってしぶ場合はキャップを巧き水をすてる。 

キャップを抜き 水道水を入れる 

•使用直後のキャップ部は高温です。;令めてからはずしてください。 
•水道水政外は入れない。（故障の原因） 

) キャップを 



① 

左に回す 



(〇)水を 
、とノ 入れる 


^3) キヤツプの 


フェルトを 
湿5せる 
(約己〜巨秒） 


3 キャップを差し込み、タンクを 

取りつける 

•あふれた水は、タンク取りつけ前に 
ふさとる。 

A 電源プラグをコンセントに 

4差し込む 

パイプを閉じた状態で 
電源スイッチを 

ronj にする 

•マイナスイオンが出ます。 
※マイナスイオンは目に見えません。 
♦本体はスタンドを下にし、 

水平で安定した場所に置<。 

適溫 マークが 紫か5 
ピンクに変わった5 


rn ) キャップを 
、 ' ノ 差し込む 


タンクを 
こノ 取りつける 


①、 
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すると適温マークび変質して、 
変色しなくなることびあります。 


水 


準備 OK (約己分間〔室温2已での時：！） 

•キャップのフェルトが乾いているとスチームが出ません。 

その時は水で充分（約10分間） 

湿らせてからご使用ください。 、 - ' 

•を季室温がおい時や、より強い力ールをつけたい時は準備時間を長めに置く (約10分程度)。 


錢 


























































カールをつけたい時 


1 ヘアーバンドを 〇 ける 

つパイプを 閉じて 
一 切替スイッチを lock にす^ 



3 5 cm 程度の幅で 

万毛束をとる 
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>1回に卷く量は 
巧え板からは 
み出さないよ 
ラに。 


毛巧をもったまま 
毛巧か510 cm 
程度上の 

毛束を 

巧え板で 

はさむ 



5 毛巧へ 
すべ5せる 



6 


卷< 



※押え板は地肌から 
3 cm な上離して 
ご使用ください。 

マタンクを押し、 

^スチームを^ベ： 

出す 

(約3秒） 和押す 



※スチームは目に見えません。 
「シュー」といラ音がすれば 
スチームは出ています， 
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スチーム なしで 

保持ずる 

(約 7 秒） 



※力ールのつきにくい場合は約10秒 
保持してください。 

9 巧え板を開いて 

髮か5 
はなす 
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電源スイッチを 

off にする 


髪をストレートにしたい時 


ヘアーバンドをつける 


2 切替スイッチを open にし 
パイプを開く 
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タンク側を外にして 

パイプの中巧に 髪を はさむ 

参毛束を已 cm 程度の幅で取る。 

※毛束がをすざるとのびにくい場合があります。 
※パイプは地肌から 3 cml ； Lh 離してご使用くださし、。 


4 タンクを押して 

スチームを 出しなび5 
のばず (約3秒） 

r タンクを巧さずに 
3スチーム なしで 

のばす 

《より効果を出したい場合は、 

髪にあてるまでの間隔を已秒 L ソ上空けて 
ご使用ください。 




次のスチームを出すまでの間隔を1已秒上空けてください。 
連続で巧してちスチームは出ません。 
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力ール•テクニック 

カールをつける前に 

• 髪が濡れている時は、ドライヤーなどで髪を乾燥させる 
(濡れた髪に使用してら効果はありません） 


— jpitt .- t 、 J パ カール付けしやすいように下図のように毛束に分けてクリップで 
ン U ノ ■ン ソ とめます。手間なよラですが、上手なカール付けのための近道です。 


① 頭のてっぺんを通り、左ちの 
耳を結ぶ線か5前部分を四 
等分に。 

② 後頭部は左ちにこ分、さ5に 
上下にこ分する。 

※カール付けは下段か5します。 

基本カール 






[押え板を外側に I 





〔押え i 反を内側に） 


f / - N 

r ^ 

\ 


( - 〇 

スチーム 


スチーム なし 


スチーム 


スチーム なし 

約3秒 

V ノ 

r 

約7秒 

V J 


約3秒 

V ノ 

V 

約10秒 

V J 


よりきれいな（強い） カールを つけるポイント 


#1回にききつける毛束の量を、少なくする 

参髪をききつける時に、たるまないように引っ張りながら巻きつける 
参髪をききつけた後の、保持時間を長くする 
•繰り返し、同じ毛束を巻きつける 
参カールした毛束がぶめるまで、ほぐさない 


い 

か 

た 



応用 カール 
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力ール•テクニック 




応用 カール 



前髪 カール 


※スチームは出さない。 

※パイプび額に触れないようにま意する。（触れるとやけどをします) 
• 前髪を上方へ弓 I っ張る ♦ 毛先から根元まで内卷さに巻を込む 



スタイリンクのポイント 


ヘアーアレンジ 


スイ ー ト カール 



I バック•サイド ■トップ 

I ノ くック • サイドを上下 ♦トップのボリュームの 
2段に分けて下の部分欲しい根元近くをはさみ、 
か!5顔側にフォワード 毛先を持って毛束を 
1回輯巻さつける 
(パイプを地肌につけない） 



毛先にワックスをなじませ内巻さに 
ねじりカールを整える 




エアリーカール 



■バック ■サイド 

♦ノ くックを上下2劇こ ♦サイドも上下2段に分けて 

分けて下の部分から 後ろ側にリバース巻きに 

顔側にフオワード巻き 




フェイスラインは手ぐしを通して空気 
を含ませるように後ろに流す。ワック 
スのついた手でカー>1レを散らす 


使いかた 


スタイリングのポイント 
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マイナスイオンとは•使い終わったら V 
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7イナスイオンとは 

(マイナスイオンの発生方式:高圧放電式） 

マイナスの電気を帯びた酸素と空気中の水分が結合したものがマイナスイオンです。 
直径はスチームの約1/ I 000で目に見えません。 


7イナスイオンのはたら含 


一般に髪はプラスに帯電しやすい性質を持 
つています。そこに、マイナスイオンをあ 
てることで、髪の中まで水分が浸透。さら 
に髪の表面をやさしくコートするので、髪 
の水分率をキープ。静電気ち中和して、 
髪のまとまりをいっそう良くしま东 



イオンチャージシステムとは 


マイナスイオンを髪にあてる、またブラッシングで髪の電位のノ くラン 
スが崩れると髪が反発しあい髪のまとまりがわるくなります。 

本製品のイオンチャージシステムは本体 • グリップ(イオンチャージ 
パネル)を握ると髪の電位が安定し髪のまとまりがよくなります。 


わたしにもタカ果はあるの？ 



次の人にはマイナスイオンの効果が現れにくい場をがありま东 


•縮毛の人 •縮毛矯正ノ \°ーマをあてて 

•くせ毛のきつい人 3〜4か月までの人 

•髮質がサラサラでおさまりがいい人•髪の短い人 



トラブルを防ぐために 


r A 警告 


参マイナスイオン吹出□をふさいだり、ヘアピンなどの 一 う > 
異物を入れない。 

I 火災や感電•やけどのおそれびあります。 ニゴ^ 

©J 

r A ま意 


♦使用中、本体に直接スプレーなどをかけない。 Q みて JJj 

故障や火災のおそれびあります。 ^辟^ 

泌 

•使用後はタンク内の水を必ずずてる。 

V 守らないと感電やショート•やけどのおそれびあります。 

y 


使い終わったら 


A 警告 


♦使用後は必ず電源スイッチを 「 off 」 にし、電源プラグをコンセントか5巧く。 

巧かないと义災や発义のおそれびあります。 


♦乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせない。 

やけどや感電•けびのおそれびあります。 




参お室内や湿気のをい所に保管しない。 

参水のかかりやずい所(洗面台の上など）に置かない。 

参パイプ•巧え板び;ちめるまでは、ビニールなど、 

溶けやすい物のそばに置いたり、収納保管しない。 

^縮縁劣化により感電や义災のおそれびあります。_ / 

※収納時に、電源コードを本体に巻きつけなぃ。（電源コードに負荷がかかり故障のおそれがあります) 

お手入れのしかた 

(電源プラグをコンセントから抜いた状態で、ノレ r プが;令めてから） 

お手入れする場合 

参本体び巧れたり、スタイリング剤などび付着した場台は、 

石けん水を浸してよくしぼった布でふをとる。 

アルコール、 シンナー、 ベンジン、除光液などは使わない。 

故障や部品の割れ•変色などの原因になります。 




参タンク部キャップのフェルトがミちれた5、水道水で洗いなが5、柔5かいブラシなどで掃除する。 

マイナスイオンの発生量を長期間維持させるために、定期的に（半年に1回程鼠 
マイナスイオン吹出口 (左ち2か所)の掃除を下記の手順にてお願いします。 

口5手入れ方法 1 


※お手入れは必ず電源スイッチを 「 off 」 にして、1 
プラグをコンセントか！5抜して行ってくださし、。 

•市販の綿棒を用いてマイナスイ 
オン吹出口の奥にある部品の中 
央部を日回程度、軽くこずってく 
ださい。 

※細めの赤ちゃん用綿棒をおすすめし 
ます。一般の綿棒でも使えますが、少 
し差し込みにくくなります。 



\7イナスイオン _ 
吹出 □ 


マイナスイオンとは 


使い終わったら 
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■組战^ 


こんな異常を感じたら 



参スチームが出な し、。 

•スチームの量が少なし、。 
(タンクを押した時） 


•タンクや本体から水が漏れる。 

参電源プラグが異常に熱い。 

参マイナスイオン吹出□の中で义巧が発生する。 
♦7 イナスイオン吹出□の中で音がする(パチパチ音)。 
♦プッシングや電源コードの一部が異常に熱い。 
参パイプが熱くならない。 

♦通電表示ランプがついたり消えたりする。 

♦本体が部分的に変形している。 

参こげくさい臭いがする。 

参特有のにおいがする。 

参 r ジー」音がする。 


► 


考えられる原因 


タンクの水が空になっている。 
キャップのフェルトが乾いている。 
キャップのフェルトがミちれている。 

タンクが本体に確剪こ 
セットされていない。 

タンクを長い時間押している。 

タンクを頻繁に押している。 

キャップのフェルトが目詰まりしている。 

タンクとキャップがしっかり 
セットされていない。 

タンクやキャップに傷やヒビがある。 
コンセントの差し込みがゆるい。 

電極のミちれによる異常放電です。 

電源コードが断線している。 

電源コードが断線しかけている。 


微量のオゾンが発をしているためで、 
人体に害はありません。 

放電の音であり異常ではありません。 


► 

► 

► 


16 


タンクに水を入れる。 ( P 7 参照） 
キャップ①フ I ルトを湿らせる。 ( P 7 き照） 
キャップのフ I ルトを洗う。 （ P 15 参照） 

セットする。 （ P 7 参照） 

タンクを押す時間は 
3秒間にする。 （ P 9 参照） 

タンクを巧してから約15秒間は 
タンクを押さない。 （ P 9 参照） 

タンクを交換する。 （ P 6 參照） 
セットする。 （ P 7 参照） 

タンクを交換する。 ( P 6 参照） 

ゆるくないコンセントを 
使用する。 

マイナスイオン吹出□の 
掃除をする （ P 1 5参照） 


I 

► 


► 


► 

処 


置 


後 


な 


お 

► 

異 


常 

► 

が 

► 

お 


る 

► 


► 


► 



ただちに使用を中止 


•お願い • 

この様な場合、事故防止のため 
，ぶず販売店に点検修理を依頼し 
て < ださい。 


ン 


A 警告 


•絶対に改造•分解•修理 
しない。 

発乂や異常動作によるけが 
のおそれがあります。 



定格•仕様 



EH 1516 P I 

EHl 已 17 P 

電 源 

AC 100 V 

消費電力 

28 W 

36 W 

パイプ直径 

26 mm 

3已 mm 

パイプ温度 

約13已で 

タンク容量 

約已 .OmL 

約 9.7 mL 

質量（重量） 

36 Og 

410旨 


お知らせ 













































保証とアフターサービス 


修理•お取0扱い•お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 
お申し付け<ださい 

お居や贈答品などでお困りの場合は… 

•修理は、サービス会社•駆売会社の r 修理ご柜談 
センター」へ！ 

• 使いかたボ買い物などのお問い合わせは、「お客様 
ご柜談センター」へ！ 

■保証書（裏表紙をご覧ください） 

お買い上げ日•駆売店をなどの記人を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取りください。 
よくお読みのあと、保管してください。 

保証期間:お買い上げ曰から本体1年間 

(ただし、付属品は保証の巧象かです） 
■補修用性能部品の保有期間医至] 

当社は、この 2 Way アイ□ンイオニティの補修用 
性能部品を、製造巧ち切 U 後5年保有しています。 
を）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
するために免、要な部品です。 


(よくお読みください） 

修理を依頼されるとき 

16〜17ページの「こんな異常を感じたら」の表に 
従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラ 
グを抜いてお買い上げの販売店へご連絡 < ださい。 

•保証期間やは 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修 
理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品 
に保証書を添えてご持参ください。 

•保証期間を過ぎているときは 
修理すれば使用できる製品については、ご要望に 
より修理させていただきます。下記修理料金の仕 
組みをご参照のうえ、ご相談 < ださい。 

•修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料•部品代•化張料などで構成さ 
れています。 

技術料は、診断•故障個所の修理および部品 
交換•調整 • 修理完了時の点検などの 
作業にかかる費用です。 

部品代は、修理に使用した部品および補助材 
料代です。 

化張料は、製品のある場所へ技術者を派遣す 
る場合の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 


製 

品 名 

2 Way アイロンイオニテイ 

お買い上げ日 

年 月 

曰 

品 

番 

EH 1516 P - EH 1517 P 

故障の状況 

できるだけ具体的に 



パナソニック電工お客様ご相談窓□のご案内 

[ fill -お手入れ-お取扱い-工事などのご相談は、まずお買い巧めの販売店-工事店へお申し付けください。 


•転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名■品番をご確認の上、下記窓□へ 



ごミ主意•©印は大阪へ自動転送になり、拠点か5大阪までの乾送通信料は魄社負担です。 0810 


•所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 


ごネ目談窓□における個人情報のお取り扱い 

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご柜談内容を、ご柜談への対 
応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残ずことがありまず。また、折り返し電話させてい 
ただくときのため、ナンバー•ディスプレイを揉用していまず。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務 
等を委託ずる場合や正当な理由がある場合を除き、第云者に提供しません。お問い合わせは、ご柜談 
I された窓□にご連絡ください。_ _ 


パナソニック株式会社 

製造元パナソニック電工株式会社ビューティ•ライフ事業部 

〒班2-泌20滋賀県彦根市岡町33ホ地 
1 〇 © Panasonic Electric Works Co . ， Ltd . 2008 


〈無料修理規定） 

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等のを意書に従った使用状態で保証期間内 

に故障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお 
買い上げの販売店にお申しつけください。 

(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 
お客様ご相談窓□にご相談ください。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客 

様ご相談窓□にご相談ください。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 

場合には、お客様ご柜談窓□にご相談ください。 

4. 保証期間内でわ次の場合には原則として有料にさせていただきまず。 

(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

(□) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、巧下等による故障及び損傷 

(八）义災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫 
化ガスなど）、異常電圧、指定かの使用電源（電圧、周波数）等による 
故障及び損傷 

(二）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 

(ホ）一般家庭用 U クト（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び 
損傷 

(へ） 本書のご提示がない場合 

(卜）本書にお買い上げ年月日、お客様を、販売店をの記人のない場合、あ 
るいは字巧を書き替えられた場合 

(チ）持込修理の対象商品を直接修理窓□へ送付した場合の送料等はお 
客様の負担となりまず。また、出張修理等を巧った場合には、出張料 
はお客様の負担となります。 

5. 本書は日本国内においてのみ有を力でず。 

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して<ださい。 

1 . お客様ご柜談窓□は、取扱説明書をご参照<ださい。 


修理メモ 


※お客様にご記人いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間巧の無料 
修理対応及びその後の安全点お活動のために利用させていただ < 場合が 
ございまずのでご了承ください。 

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を 
お約束ずるものでず。従ってこの保証書によって、保証書を発行してい 
る者（保証責任者）、及びそれ U かの事業者に対ずるお客様の法律上の権 
利を制限ずるものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご 
不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご柜談窓□にお間い合 
わせ < ださい。 

《保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説 
明書をご覧ください。 

《 This warranty is valid only in Japan . 


< キリトリ線〉 





























Panasonic 
2 Way アイ□ンイオニテイ(呆証書 

本書はお買い上げの日か6下記期間中故障が発生した場合には、 
本書裏面記載内容で無料修理を巧うことをお約束するものです。 
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し 
ております。お客様の個人情報(こ関するお問い合わせは、お買い 
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 


品 番 

EH 1516 P - EH 1517 P 

保証期間 

ぉ買ぃ上げ日か5 本体 1 年間 

(ただし、付属品は除 <) 

^負い上げ日 

年月日 


お客様 


ご販売店様へ《巧欄は必ず記入してお渡し < ださい。 


T - No .5 


















